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ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών: 
ΦΑΛΑΤΑΔΟΥ - ΒΩΛΑΞ Κοινότητας ΦΑΛΑΤΑΔΟΥ Νήσου 

Τήνου και κατηγορία αυτών. 1 

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών: 
α) ΣΤΕΝΗ, β) ΜΕΣΗ, γ) ΚΕΧΡΟΣ, δ) ΤΖΑΔΟΣ, ε) ΜΥΡ¬ 
ΣΙΝΗ, Κοινότητας ΣΤΕΝΗΣ, Νήσου Τήνου και κατηγορία αυ¬ 
τών. 2 

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών: 
ΑΡΝΑΔΟΣ, ΔΥΟ ΧΩΡΙΑ, Κοινότητας ΔΥΟ ΧΩΡΙΩΝ, Νήσου 

Τήνου και κατηγορία αυτών.!. 3 

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών;· 
ΜΑΡΑΘΙ, ΙΣΤΕΡΝΙ, Κοινότητας ΚΩΣΤΟΥ, Νήσου Πάρου και 
κατηγορία αυτών. 4 


Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών: 
ΣΩΤΗΡΕΣ, ΓΛΥΣΙΔΙΑ, ΚΑΜΠΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΜΑΛΕΥΣ, ΚΑ- 
ΚΑΠΕΤΡΑ, Δήμου Πάρου, Νήσου Πάρου και κατηγορία αυτών. 5 
Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών: 
ΚΑΛΛΟΝΗ, ΑΕΤΟΦΩΛΙΑ, Κ. ΚΛΕΙΣΜΑ, Κοινότητας ΚΑΛ¬ 


ΛΟΝΗΣ, Νήσου Τήνου και κατηγορία αυτών. 6 

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών: 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ Κοινότητας ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 
Ν. ΘΗΡΑΣ, ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ Κοινότητας ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ Ν. ΘΗ¬ 
ΡΑΣ Ν. Κυκλάδων και κατηγορία αυτών.. 7 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Διόρθωση σφάλματος στη 4018 ΠΕ/12.1.87 απόφαση Δ/νσης Δα¬ 
σών Ν. Εύβοιας. 8 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. Τ.Π. οικ. 136 (1) 


Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών: ΦΑ¬ 
ΛΑΤΑΔΟΥ - ΒΩΛΑΞ Κοινότητας ΦΑΛΑΤΑΔΟΥ Νήσου Τήνου και 
κατηγορία αυτών. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

.1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.1985) 
«περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών 
και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης» καθώς και το τροπο- 
ποιοιτικό αυτού Π.Δ. της 23.2.87 (ΦΕΚ 133/Δ'). 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχ/κών, στους οποίους 
ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοι¬ 
κτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιοριμό των ορίων των υπόψη οι¬ 
κισμών. 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συ¬ 


μπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδεί¬ 
ξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ. 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους 
της ΕΣΥΕ. 

5. Την αριθ.'94/17.9.1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ 
του Νομού. 

6. Την αριθ. 5/1987 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου. 

7. Τις ενστάσεις των ενδιαφερομένων, αποφασίζουμε: 

1. Κατατάσσουμε τους οικισμούς στην κατηγορία: 

Α) ΦΑΛΑΤΑΔΟΣ: Αξιόλογος, συνεκτικός, στάσιμος, μεσαίος. 

Β) ΒΩΛΑΞ: Αξιόλογος, συνεκτικός, Φθίνων, μικρός. 

2. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών: 

Α) ΦΑΛΑΤΑΔΟΥ, Β) ΒΩΛΑΞ, όπως αυτά φαίνονται στη συνοδευτική 
αεροφωτογραφία της παρούσας απόφασης σε κλίμ. 1:2.000 περίπου 
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε 
βάσει στοιχείων μελετών και επί τόπου ελέγχου. 

3. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και πε¬ 
ριορισμούς δόμησης. 

Α. Γενικοί όροι δόμησης 

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης 
που προβλέπονται από το Π.Δ. (ΦΕΚ 181/Δ/3.5.1985) καθώς και το 
Π.Δ. (ΦΕΚ 133/Δ/14-23.2.87) τα δε μεγέθη κατάτμησης καθορίζο¬ 
νται ως εξής: 

Α) ΦΑΛΑΤΑΔΟΣ: 600ΤΜ εκτός από το διαγραμμισμένο χιαστί 
τμήμα όπου το μέγεθος κατάτμησης καθορίζεται σε 1.000 τ.μ. και από 
το διαγραμμισμένο τμήμα όπου το μέγεθος κατάτμησης καθορίζεται σε 
2.000 τ.μ. 

Β) ΒΩΛΑΞ: το μέγεθος κατάτμησης καθορίζεται σε 300ΤΜ. 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρ¬ 
τια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.1985 ημέρα Δημο¬ 
σίευσης του από 24.4.1985 Δ/τος. 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης 

Β1) διάταξη ορίων 

α) Ο μέγιστος ενιαίος επιτρεπόμενος οικοδομικός όγκος κτιρίου δεν 
δύναται να υπερβαίνει τα 800 μ 3 (υπέρ τη στάθμη του φυσικού εδάφους) 
έστω και αν το ενιαίο λειτουργικά κτίριο έχει όγκο μεγαλύτερο του πα¬ 
ραπάνω καθοριζόμενου. 

Εις περίπτωση κτιρίου με όγκο μεγαλύτερου των οκτακόσιων (800) 
μ 3 επιβάλλεται η υποδιαίρεση του όγκου τούτου, Οι τμηματικοί όγκοι 
του ενιαίου κτιρίου πρέπει να διαχωρίζονται είτε ως προς το ύψος (δια¬ 
φορά στάθμης) είτε ως προς τις κατόψεις (μετάθεση κατόψεων τουλάχι¬ 
στον κατά ένα και μισό μέτρο (1,50) κατά την μία ή άλλη κύρια διεύ¬ 
θυνση. 

β) Το μέγιστο συνεχές και ενιαίο τμήμα όψεως του κτιρίου δε δύναται 
να υπερβαίνει τα (12) μέτρα μήκους. Σε περίπτωση μεγαλύτερου μή¬ 
κους πρόσοψης, αυτή πρέπει να διαιρείται μορφολογικά σε περισσότερα 
τμήματα, έστω και αν αφορά ενιαίο λειτουργικά κτίριο. 

Β2) ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

' Τρόπος: Δώμα. 

Υλικό: Μπετόν ή παραδοσιακοί τρόποι (τράβες, πέτσωμα). 











1830 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


Χρώμα: Λευκό. 

Το στηθαίο του δώματος πρέπει να διαμορφώνεται κατά τα παραδο¬ 
σιακά πρότυπα (σαμάρι), συμπαγές και πλάτους ο,40 έως 0,60 του μέ¬ 
τρου και ύψους 0,30 του μέτρου. 

Μπορεί να ξεπεράσει το παραπάνω ύψος για την οπτική κάλυψη 
ηλιακού συλλέκτη και τούτο μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. Σε καμμϊα 
περίπτωση δε θα ξεπερνά τα 0,70 του μέτρου. 

Β3) ΕΞΩΣΤΕΣ 

α) Επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών με μέγιστο πλάτος 
1,00 μ. 

Το μήκος των εξωστών ορίζεται σε 2,00 μ. μέγιστον. 

- Η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών εξωστών ορίζεται εις 
2,00 μέτρα. 

Αποκλείεται η κατασκευή εξωστών σε απόσταση μικρότερη του 1,00 
μέτρου από τις ακμές των όψεων του κτιρίου. _ * 

- Η κατώτερη δε επιφάνεια οιουδήποτε δομικού στοιχείου του εξώ¬ 
στη πρέπει να βρίσκεται το λιγότερο 2,40 μ. από τη στάθμη του διαμορ¬ 
φωμένου εδάφους. 

- Αποκλείονται οι γωνιακοί ακάλυπτοι εξώστες. 

Β4) ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών κλιμάκων. Οι κλίμακες αυτές 
πρέπει να κατασκευάζονται υποχρεωτικά συμπαγείς και πρέπει να το¬ 
ποθετούνται παράλληλα (όχι κάθετοι ή υπό γωνία) προς το σώμα του 
κτιρίου. 

Β5) ΣΤΗΘΑΙΑ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 

α) Τα στηθαία των κλιμάκων και βεραντών σε εσοχή κατασκευάζο¬ 
νται αποκλειστικά συμπαγή ή ξύλινα με κουπαστή και ορθοστάτες 
απλής ορθογωνικής διατομής. 

β) Τα στηθαία των ανοιχτών εξωστών κατασκευάζονται αποκλει¬ 
στικά από ξύλινα κιγκλιδώματα (τα μεταλλικά παραδοσιακά κιγκλιδώ¬ 
ματα επιτρέπονται εφ’ όσον συναντιόνται στον οικισμό και μετά από 
έγκριση της ΕΠΑΕ). * 

Β6) Ανοίγματα (εξωτερικά). 

- Το άθροισμα των επιφανειών των ανοιγμάτων πάσης φύσεως δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το. 20%. 

- Τα ανοίγματα στις όψεις του κτιρίου οφείλουν να υπακούουν στην 
αναλογία ύψους προς πλάτος 1,5/1 ή 2/1 για τα παράθυρα και 2/1 
έως 2,5/1 για τις μονόφυλλους θύρες και 1,5/1 για τις δίφυλλους (Μέ¬ 
γιστο άνοιγμα 1,20). : ' 

- Τα παραπάνω ποσοστά είναι ενδεικτικά και μετατρέπονται μετά 
από έγκριση της ΕΠΑΕ) όταν προτείνονται βιοκλιματικές λύσεις. 

Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ανοιγμάτων κατά την οριζό¬ 
ντια έννοια ορίζεται σε 0,50 Μ. το ελάχιστο. 

Β7) ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ). 

- Υλικό: ξύλο. 

- Τύπος: Ταμπλαδωτά, καρφωτά (σανιδωτά) ή περσιδωτά (μετά 


από έγκριση της ΕΠΑΕ). 

- Χρώμα: μπλέ, καφεκόκκινο - γκρίζο - πράσινο. 

- Τα τζαμιλίκια των παραθύρων θα πρέπει να υποδιαιρούνται με 2 
τουλάχιστον καΐτια κατά την έννοια του ύψους. 

- Επιτρέπονται οι φεγγίτες. 

-Αποκλείονται τα συρόμενα.εξωτερικά παραθυρόφυλλα. 

Β8) ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

Τύπος: Χαμηλός μανδρότοιχος μεγίστου ύψους 1,50 μ. Το ύψος 
αυτό θα μπορεί να φθάσει μέχρι τα 2,00 μ. εφ’ όσον το στοιχείο αυτό 
συναντάται στον οικισμό και μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. 

Υλικό: Λιθοδομή που μπορεί να μείνει ανεπίχριστη. Όταν χρησιμο¬ 
ποιείται άλλο δομικό υλικό θα πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος 0,50 μ. 
και να καλύπτεται με επίχρισμα. 

Χρώμα: Λευκό (υδρόχρωμα). 

Β9) ΓΕΝΙΚΑ 

α) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση λυομένων οικιακών, τροχόσπιτων, 
«τροχοβίλλων». 

β) Επιτρέπεται η τοποθέτηση απλών εγχρώμων επιγραφών (κατα¬ 
στήματα, ξενοδοχεία, μέγιστου μήκους όχι μεγαλύτερου από το πλάτος 
του ανοίγματος που αντιστοιχεί και ύψους (0,70) μ. το μέγιστο. Ο φω¬ 
τισμός γίνεται με απλά διακριτικά φωτιστικά στοιχεία (8ΡΟΤ8). 

- Αποκλείονται οι φωτισμοί τύπου (ΝΕΟΝ». 

γ) Αποκλείεται η τοποθέτηση τεντών σε οιουσδήποτε χώρους πλην 
των ισογείων χώρων, κέντρων αναψυχής, εστιατορίων, και τούτο μετά 
από κρίση της ΕΠΑΕ (χρώμα - μορφή - υλικό). 

- Επιτρέπεται η κατασκευή οριζοντίων σκιαδίων από καλαμωτή ή 
λευκό καραβόπανο μόνο εντός των αυλών. 

δ) Αποκλείεται η τοποθέτηση λυομένων πρόχειρων κατασκευών επί 
κοινοχρήστων χώρων (λούνα παρκ, ... ) χωρίς την προηγούμενη 
έγκριση της ΕΠΑΕ. 

Β10 α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των 
ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διά¬ 
γραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων σύμ¬ 
φωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 
24.4.85 Π. Δ/τος. 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφιστάμενων ή 
εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π. Δ/γμα της 24.4.85 
(ΦΕΚ 181Δ/3.5.85). 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που 
τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ερμοϋπολη, 14 Ιανουάριου 1988 
Ο Νομάρχης 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αριθ. Τ.Π. οιχ. 136 (2) 

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών: α) 

ΣΤΕΝΗ, β) ΜΕΣΗ, γ) ΚΕΧΡΟΣ, δ) ΤΖΑΔΟΣ, ε) ΜΥΡΣΙΝΗ, Κοι¬ 
νότητας ΣΤΕΝΗΣ, Νήσου Τήνου και κατηγορία αυτών, 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του από 24,4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.1985) 
«περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών 
και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης» καθώς και το τροπο- 
ποιοιτικό αυτού Π.Δ. της 23.2.87 (ΦΕΚ 133/Δ'). 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχ/κών, στους οποίους 
ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοι¬ 
κτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιοριμό των ορίων των υπόψη οι¬ 
κισμών. 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συ¬ 
μπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδεί¬ 
ξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ. 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους 
τηςΕΣΥΕ. 

5. Την αριθ. 84/17.9.1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ 
τφυ Νομού. 

6. Την αριθ. 6/1987 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου. 

7. " Τις ενστάσεις των ενδιαφερομένων, αποφασίζουμε: 

1. Κατατάσσουμε τους οικισμούς στην κατηγορία: 

Α) ΣΤΕΝΗ: Αξιόλογος, συνεκτικός, στάσιμος, μεσαίος. 

Β) ΜΕΣΗ: Αξιόλογος, συνεκτικός, στάσιμος, μικρός. 

Γ) ΚΕΧΡΟΣ: Αξιόλογος, συνεκτικός, στάσιμος, μικρός. 

Δ) ΤΖΑΔΟΣ: Αξιόλογος, συνεκτικός, στάσιμος, μικρός. 

Ε) ΜΥΡΣΙΝΗ: Αξιόλογος, συνεκτικός, στάσιμος, μικρός. 

2. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών: 

Α) ΣΤΕΝΗ, Β) ΜΕΣΗ, Γ) ΚΕΧΡΟΣ, Δ) ΤΖΑΔΟΣ, Ε) ΜΥΡΣΙΝΗ, 
όπως αυτά φαίνονται στη συνοδευτική αεροφωτογραφία της παρούσας 
απόφασης σε κλίμ. 1:2.000 περίπου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων μελετών και επί 
τόπου ελέγχου. 

3. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και πε¬ 
ριορισμούς δόμησης. 

Α. Γενικοί όροι δόμησης 

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης 
που προβλέπονταιαπότο Π.Δ. (ΦΕΚ 181·/Δ/3.5.1985)καθώςκαιτο 
Π.Δ. (ΦΕΚ 133/Δ/14-23.2.87) τα δε μεγέθη.κατάτμησης καθορίζο¬ 
νται ως εξής: 

Α). ΣΤΕΝΗ, Β) ΜΕΣΗ: το μέγεθος κατάτμησης κα^ρρίζεται σε 
600ΤΜ εκτός από τα διαγραμμισμένα τμήματα όπου το μέγεθος κατά¬ 
τμησης καθορίζεται σε 2.000 τ.μ. 

Γ) ΚΕΧΡΟΣ, Δ) ΤΖΑΔΟΣ: το μέγεθος κατάτμησης καθορίζεται σε 
1.000 ΤΜ. 

Ε) ΜΥΡΣΙΝΗ: Το μέγεθος κατάτμησης καθορίζεται σε 1.000 ΤΜ. 
εκτός του διαγραμμισμένου τμήματος όπου αυτό καθορίζεται σε 2.000 
ΤΜ. 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρ¬ 
τια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.1985 ημέρα Δημο¬ 
σίευσης του από 24.4.1985 Δ/τος. 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης 

Β1) διάταξη ορίων 

α) Ο μέγιστος ενιαίος επιτρεπόμενος οικοδομικός όγκος κτιρίου δεν 
δύναται να υπερβαίνει τα 800 μ 3 (υπέρ τη στάθμη του φυσικού εδάφους) 
έστω και αν το ενιαίο λειτουργικά κτίριο έχει όγκο μεγαλύτερο του πα¬ 
ραπάνω καθοριζόμενου. 

Εις περίπτωση κτιρίου με όγκο μεγαλύτερου των οκτακόσιων (800) 
μ 3 επιβάλλεται η υποδιαίρεση του όγκου τούτου, Οι τμηματικοί όγκοι 
του ενιαίου κτιρίου πρέπει να διαχωρίζονται είτε ως προς το ύψος (δια¬ 
φορά στάθμης) είτε ως προς τις κατόψεις (μετάθεση κατόψεων τουλάχι¬ 
στον κατά ένα και μισό μέτρο (1,50) κατά την μία ή άλλη κύρια διεύ¬ 
θυνση. 

β) Τό μέγιστο συνεχές και ενιαίο τμήμα όψεως του κτιρίου δε δύναται 
να υπερβαίνει τα (12) μέτρα μήκους. Σε περίπτωση μεγαλύτερου μή¬ 
κους πρόσοψης, αυτή πρέπει να διαιρείται μορφολογικά σε περισσότερα 
τμήματα, έστω και αν αφορά ενιαίο λειτουργικά κτίριο. 

Β2) ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 


Τρόπος: Δώμα. 

Υλικό: Μπετόν ή παραδοσιακοί τρόποι (τράβες, πέτσωμα). 

Χρώμα: Λευκό. 

Το στηθαίο του δώματος πρέπει να διαμορφώνεται κατά τα παραδο¬ 
σιακά πρότυπα (σαμάρι), συμπαγές και πλάτους ο,40 έως 0,60 του μέ¬ 
τρου και ύψους 0,30 του μέτρου. 

Μπορεί να ξεπεράσει το παραπάνω ύψος για την οπτική κάλυψη 
ηλιακού συλλέκτη και τούτο μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. Σε καμμία 
περίπτωση δε θα ξεπερνά τα 0,70 του μέτρου. 

Β3) ΕΞΩΣΤΕΣ 

α) Επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών με μέγιστο πλάτος 
1,00 μ. 

Το μήκος των εξωστών ορίζεται σε 2,00 μ. μέγιστον. 

- Η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών εξωστών ορίζεται εις 
2,00 μέτρα. 

Αποκλείεται η κατασκευή εξωστών σε απόσταση μικρότερη του 1,00 
μέτρου από τις ακμές των όψεων του χτιρίου. 

- Η κατώτερη δε επιφάνεια οιουδήποτε δομικού στοιχείου του εξώ¬ 
στη πρέπει να βρίσκεται το λιγότερο 2,40 μ. από τη στάθμη του διαμορ¬ 
φωμένου εδάφους. 

- Αποκλείονται οι γωνιακοί ακάλυπτοι εξώστες. 

Β4) ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών κλιμάκων. Οι κλίμακες αυτές 
πρέπει να κατασκευάζονται υποχρεωτικά συμπαγείς και πρέπει να το¬ 
ποθετούνται παράλληλα (όχι κάθετοι ή υπό γωνία) προς το σώμα του 
κτιρίου. 

Β5) ΣΤΗΘΑΙΑ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 

α) Τα στηθαία των κλιμάκων και βεραντών σε εσοχή κατασκευάζο¬ 
νται αποκλειστικά συμπαγή ή ξύλινα με κουπαστή και ορθοστάτες 
απλής ορθογωνικής δι «τομής. 

β) Τα στηθαία των ανοιχτών εξωστών κατασκευάζονται αποκλει¬ 
στικά από ξύλινα κιγκλιδώματα (τα μεταλλικά παραδοσιακά κιγκλιδώ¬ 
ματα επιτρέπονται εφ’ όσον συναντιόνται στον οικισμό και μετά από 
έγκριση της ΕΠΑΕ). 

Β6) Ανοίγματα (εξωτερικά). 

- Το άθροισμα των επιφανειών των οινοιγμάτων πάσης φύσεως δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20%. 

- Τα ανοίγματα στις όψεις του κτιρίου οφείλουν να υπακούουν στην 
αναλογία ύψους προς πλάτος 1,5/1 ή 2/1 για τα παράθυρα και 2/1 
έως 2,5/1 για τις μονόφυλλους θύρες και 1,5/1 για τις δίφυλλους (Μέ¬ 
γιστο άνοιγμα 1,20). 

- Τα παραπάνω ποσοστά είναι ενδεικτικά και μετατρέπονται μετά 
από έγκριση της ΕΠΑΕ) όταν προτείνονται βιοκλιματικές λύσεις. 

- Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ανοιγμάτων κατά την οριζό¬ 
ντια έννοια ορίζεται σε 0,50 Μ. το ελάχιστο. 

Β7) ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ). 

- Υλικό: ξύλο. 

- Τύπος: Ταμπλαδωτά, καρφωτά (σανιδωτά) ή περσιδωτά (μετά 
από έγκριση της ΕΠΑΕ). 

- Χρώμα: μπλέ, καφεκόκκινο - γκρίζο - πράσινο. 

- Τα τζαμιλίκια των παραθύρων θα πρέπει να υποδιαιρούνται με 2 
τουλάχιστον καΐτια κατά την έννοια του ύψους. 

- Επιτρέπονται οι φεγγίτες; 

- Αποκλείονται τα συρόμενα εξωτερικά παραθυρόφυλλα. 

Β8) ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

Τύπος: Χαμηλός μανδρότοιχος μεγίστου ύψους 1,50 μ. Το ύψος 
αυτό θα μπορεί να φθάσει μέχρι τα 2,00 μ. εφ’ όσον το στοιχείο αυτό 
συναντάται στον οικισμό και μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. 

Υλικό: Λιθοδομή που μπορεί να μείνει ανεπίχριστη. Όταν χρησιμο¬ 
ποιείται άλλο δομικό υλικό θα πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος 0,50 μ. 
και να καλύπτεται με επίχρισμα. 

Χρώμα: Λευκό (υδρόχρωμα). 

Β9) ΓΕΝΙΚΑ 

α) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση λυομένων οικίσκων, τροχόσπιτων, 
«τροχοβίλλων». 

β) Επιτρέπεται η τοποθέτηση απλών εγχρώμων επιγραφών (κατα¬ 
στήματα, ξενοδοχεία, μέγιστου μήκους όχι μεγαλύτερου από το πλάτος 
του ανοίγματος που αντιστοιχεί και ύψους (0,70) μ. το μέγιστο. Ο φω¬ 
τισμός γίνεται με απλά διακριτικά φωτιστικά στοιχεία (3ΡΟΤ8). 

- Αποκλείονται οι φωτισμοί τύπου (ΝΕΟΝ». 

γ) Αποκλείεται η τοποθέτηση τεντών σε οιουσδήποτε χώρους πλην 
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των ισογείων χώρων, κέντρων αναψυχής, εστιατορίων, και τούτο μετά 
από κρίση της ΕΠΑΕ (χρώμα - μορφή - υλικό). 

- Επιτρέπεται η κατασκευή οριζοντίων σκιαδίων από καλαμωτή ή 
λευκό καραβόπανο μόνο εντός των αυλών. 

8) Αποκλείεται η τοποθέτηση λυομένων πρόχειρων κατασκευών επί 
κοινοχρήστων χώρων (λοϋνα παρκ, ... ) χωρίς την προηγούμενη 
έγκριση της ΕΠΑΕ. 

ΒΙΟ α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των 
ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διά¬ 
γραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων σύμ¬ 


φωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 
24.4.85 Π. Δ/τος. 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφιστάμενων ή 
εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π. Δ/γμα της 24.4.85 
(ΦΕΚ 181Δ/3.5.85). 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που 
τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ερμούπολη, 14 Ιανουάριου 1988 
Ο Νομάρχης 

♦ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΤΛΟΣ 




















1836 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


Αριθ. Τ,Π, οικ. 133 (3) 

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών: ΑΡ¬ 
ΝΑΔΟΣ, ΔΐΟ ΧΩΡΙΑ, Κοινότητας ΔΥΟ ΧΩΡΙΩΝ, Νήσου Τήνου 

και κατηγορία αυτών. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ. <ΦΕΚ 181 Δ/3.5.1985) 
«περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών 
και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης» καθώς και το τροπο- 
ποιοιτικό αυτού Π.Δ. της 23.2.87 (ΦΕΚ 133/Δ'). 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχ/κών, στους οποίους 
ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοι¬ 
κτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιοριμό των ορίων των υπόψη οι- 
ιισμών. 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συ¬ 
μπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδεί¬ 
ξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ. 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους 
εης ΕΣΥΕ. 

5. Την αριθ. 90/17.9.1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ 
:ου Νομού. 

6. Την αριθ. 7/1987 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου. 

7. Τις ενστάσεις των ενδιαφερομένων, αποφασίζουμε: 

1. Κατατάσσουμε τους οικισμούς στην κατηγορία: 

Α) ΑΡΝΑΔΟΣ: Αξιόλογος, στάσιμος, μικρός, συνεκτικός. 

Β) ΔΥΟ ΧΩΡΙΑ: Αξιόλογος, στάσιμος, μικρός, συνεκτικός. 

2. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών: 

\) ΑΡΝΑΔΟΣ, Β) ΔΥΟ ΧΩΡΙΑ, όπως αυτά φαίνονται στη συνοδευτική 
χεροφωτογραφία της παρούσας απόφασης με κλίμ. 1:2.000 για τον οι- 
ιισμό ΑΡΝΑΔΟ και 1:3.000 για τα ΔΥΟ ΧΩΡΙΑ που αποτελούν ανα- 
τόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων 
ιελετών και επί τόπου ελέγχου. 

3. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και πε- 
ηορισμούς δόμησης. 

Α. Γενικοί όροι δόμησης 

1. Εντός των ρρίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης 
που προβλέπονται από τό:Π.Λ·.(ΦΕΚ 181/Δ/3.5.1985) καθώς και το 
Π.Δ. (ΦΕΚ 133/Δ/14-23.2.87) τα δε μεγέθη κατάτμησης καθορίζο¬ 
νται ως εξής: 

Α) ΑΡΝΑΔΟΣ: 600ΤΜ εκτός από το διαγραμμισμένο τμήμα όπου 
το μέγεθος καθορίζεται σε 2.000 τ.μ. 

Β) ΔΥΟ ΧΩΡΙΑ: το μέγεθος κατάτμησης καθορίζεται σε 6.000 ΤΜ. 

Ε) ΜΥΡΣΙΝΗ: Το μέγεθος κατάτμησης καθορίζεται σε 1.000 ΤΜ. 
εκτός του διαγραμμισμένου τμήματος όπου αυτό καθορίζεται σε 2.000 
ΤΜ. 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρ¬ 
πα τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.1985 ημέρα Δημο- 
πευσης του από 24.4.1985 Δ/τος. 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης 

Β1) διάταξη ορίων 

α) Ο μέγιστος ενιαίος επιτρεπόμενος οικοδομικός όγκος κτιρίου δεν 
δύναται να υπερβαίνει τα 800 μ 3 (υπέρ τη στάθμη του φυσικού εδάφους) 
έστω και αν το ενιαίο λειτουργικά κτίριο έχει όγκο μεγαλύτερο του πα¬ 
ραπάνω καθοριζόμενου. 

Εις περίπτωση κτιρίου με όγκο μεγαλύτερου των οκτακόσιων (800) 
μ 3 επιβάλλεται η υποδιαίρεση του όγκου τούτου, Οι τμηματικοί όγκοι 
του ενιαίου κτιρίου πρέπει να διαχωρίζονται είτε ως προς το ύψος (δια¬ 
φορά στάθμης) είτε ως προς τις κατόψεις (μετάθεση κατόψεων τουλάχι¬ 
στον κατά ένα και μισό μέτρο (1,50) κατά την μία ή άλλη κύρια διεύ¬ 
θυνση. 

β) Το μέγιστο συνεχές και ενιαίο τμήμα όψεως του κτιρίου δε δύναται 
να υπερβαίνει τα (12) μέτρα μήκους. Σε περίπτωση μεγαλύτερου μή¬ 
κους πρόσοψης, αυτή πρέπει να διαιρείται μορφολογικά σε περισσότερα 
τμήματα, έστω και αν αφορά ενιαίο λειτουργικά κτίριο. 

Β2) ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Τρόπος: Δώμα. 

Υλικό: Μπετόν ή παραδοσιακοί τρόποι (τράβες, πέτσωμα). 

Χρώμα: Λευκό. 

Το στηθαίο του δώματος πρέπει να διαμορφώνεται κατά τα παραδο¬ 
σιακά πρότυπα (σαμάρι), συμπαγές και πλάτους ο,40 έως 0,60 του μέ¬ 


τρου και ύψους 0,30 του μέτρου. 

Μπορεί να ξεπεράσει το παραπάνω ύψος για την οπτική κάλυψη 
ηλιακού συλλέκτη και τούτο μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. Σε καμμία 
περίπτωση δε θα ξεπερνά τα 0,70 του μέτρου. 

Β3) ΕΞΩΣΤΕΣ 

α) Επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών με μέγιστο πλάτος 
1,00 μ. 

Το μήκος των εξωστών ορίζεται σε 2,00 μ. μέγιστον. 

- Η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών εξωστών ορίζεται εις 
2,00 μέτρα. 

Αποκλείεται η κατασκευή εξωστών σε απόσταση μικρότερη του 1,00 
μέτρου από τις ακμές των όψεων του κτιρίου. 

- Η κατώτερη δε επιφάνεια οιουδήποτε δομικού στοιχείου του εξώ¬ 
στη πρέπει να βρίσκεται το λιγότερο 2,40 μ. από τη στάθμη του διαμορ¬ 
φωμένου εδάφους. 

- Αποκλείονται οι γωνιακοί ακάλυπτοι εξώστες. 

• Β4) ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών κλιμάκων. Οι κλίμακες αυτές 
πρέπει να κατασκευάζονται υποχρεωτικά συμπαγείς και πρέπει να το¬ 
ποθετούνται παράλληλα (όχι κάθετοι ή υπό γωνία) προς το σώμα του 
κτιρίου. 

Β5) ΣΤΗΘΑΙΑ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 

α) Τα στηθαία των κλιμάκων και βεραντών σε εσοχή κατασκευάζο¬ 
νται αποκλειστικά συμπαγή ή ξύλινα με κουπαστή και ορθοστάτες 
απλής ορθογωνικής διατομής. 

β) Τα στηθαία των ανοιχτών εξωστών κατασκευάζονται αποκλει¬ 
στικά από ξύλινα κιγκλιδώματα (τα μεταλλικά παραδοσιακά κιγκλιδώ¬ 
ματα επιτρέπονται εφ’ όσον συναντώνται στον οικισμό και μετά από 
έγκριση της ΕΠΑΕ). 

Β6) Ανοίγματα (εξωτερικά). 

- Το άθροισμα των επιφανειών των ανοιγμάτων πάσης φύσεως δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20%. 

- Τα ανοίγματα στις όψεις του κτιρίου οφείλουν να υπακούουν στην 
αναλογία ύψους προς πλάτος 1,5/1 ή 2/1 για τα παράθυρα και 2/1 
έως 2,5/1 για τις μονόφυλλους θύρες και 1,5/1 για τις δίφυλλους (Μέ¬ 
γιστο άνοιγμα 1,20). 

- Τα παραπάνω ποσοστά είναι ενδεικτικά και μετατρέπονται μετά 
από έγκριση της ΕΠΑΕ) όταν προτείνονται βιοκλιματικές λύσεις. 

- Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ανοιγμάτων κατά την οριζό- 
ντίΐχ έννοια ορίζεται σε 0,50 Μ. το ελάχιστο. 

Β7) ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ). 

- Υλικό: ξύλο. 

- Τύπος: Ταμπλαδωτά, καρφωτά (σανιδωτά) ή περσιδωτά (μετά 
από έγκριση της ΕΠΑΕ). 

- Χρώμα: μπλέ, καφεκόκκινο - γκρίζο - πράσινο. 

- Τα τζαμιλίκια των παραθύρων θα πρέπει να υποδιαιρούνται με 2 
τουλάχιστον καΐτια κατά την έννοια του ύψους. 

- Επιτρέπονται οι φεγγίτες. 

- Αποκλείονται τα συρόμενα εξωτερικά παραθυρόφυλλα. 

Β8) ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

Τύπος: Χαμηλός μανδρότοιχος μεγίστου ύψους 1,50 μ. Το ύψος 
αυτό θα μπορεί να φθάσει μέχρι τα 2,00 μ. εφ’ όσον το στοιχείο αυτό 
συναντάται στον οικισμό και μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. 

Υλικό: Λιθοδομή που μπορεί να μείνει ανεπίχριστη. Όταν χρησιμο¬ 
ποιείται άλλο δομικό υλικό θα πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος 0,50 μ. 
και να καλύπτεται με επίχρισμα. 

Χρώμα: Λευκό (υδρόχρωμα). 

Β9) ΓΕΝΙΚΑ 

α) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση λυομένων οικιακών, τροχόσπιτων, 
«τροχοβίλλων». 

1 β) Επιτρέπεται η τοποθέτηση απλών εγχρώμων επιγραφών (κατα¬ 
στήματα, ξενοδοχεία, μέγιστου μήκους όχι μεγαλύτερου από το πλάτος 
του ανοίγματος που αντιστοιχεί και ύψους (0,70) μ. το μέγιστο. Ο φω¬ 
τισμός γίνεται με απλά διακριτικά φωτιστικά στοιχεία (3ΡΟΤ8). 

- Αποκλείονται οι φωτισμοί τύπου (ΝΕΟΝ». 

γ) Αποκλείεται η τοποθέτηση τεντών σε οιουσδήποτε χώρους πλην 
των ισογείων χώρων, κέντρων αναψυχής, εστιατορίων, και τούτο μετά 
από κρίση της ΕΠΑΕ (χρώμα - μορφή - υλικό). 

— Επιτρέπεται η κατασκευή οριζοντίων σκιαδίων από καλαμωτή ή 
λευκό καραβόπανο μόνο εντός των αυλών. 

δ) Αποκλείεται η τοποθέτηση λυομένων πρόχειρων κατασκευών επί 



φεκ ι&χ 


ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


1837 


κοινοχρήστων χώρων (λούνα παρκ, ... ) χωρίς την προηγούμενη 
έγκριση της ΕΠΑΕ. 

ΒΙΟ α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των 
ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διά¬ 
γραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων σύμ¬ 
φωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 
24.4.85 Π. Δ/τος. 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφιστάμενων ή 


χωρίς την προηγούμενη εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. 


Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π. Δ/γμα της 24.4.85 
(ΦΕΚ 181Δ/3.5.85). 


Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που 
τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ερμούπολη, 14 Ιανουάριου 1988 
Ο Νομάρχης 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΤΛΟΣ 
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Αριθ. Τ.Π. οικ. 132 (4) 

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών: ΜΑ- 

ΡΑΘΙ, ΙΣΤΕΡΝΙ, Κοινότητας ΚΩΣΤΟΥ, Νήσου Πάρου και κατη¬ 
γορία αυτών. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.1985) 
«περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών 
και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης» καθώς και το τροπο- 
ποιοιτικό αυτού Π.Δ. της 23.2.87 (ΦΕΚ 133/Δ'). 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχ/κών, στους οποίους 
ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοι¬ 
κτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιοριμό των ορίων των υπόψη οι¬ 
κισμών. . 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συ¬ 
μπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδεί¬ 
ξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ. 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους 
της ΕΣΥΕ. 

5. Τις αριθ. 19 και 55/1987 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου ΧΟΠ 
του Νομού. 

6. Την αριθ. 42η/1986 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου ΚΩ¬ 
ΣΤΟΥ Ν. ΠΑΡΟΥ. 

7. Τις ενστάσεις των ενδιαφερομένων, αποφασίζουμε: 

1. Κατατάσσουμε τους οικισμούς στην κατηγορία: 

Ενδιαφέροντες, διάσπαρτοι, φθίνοντες, μικροί. 

2. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών: 

Α) ΜΑΡΑΘΙ, Β) ΙΣΤΕΡΝΙ Κοινότητας ΚΩΣΤΟΥ Ν. Πάρου, όπως 
αυτά φαίνονται στη συνοδευτική αεροφωτογραφία της παρούσας απόφα¬ 
σης με κλίμ. 1:2.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης 
αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων μελετών και επί τόπου ελέγ¬ 
χου. 

3. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και πε¬ 
ριορισμούς δόμησης. 

Α. Γενικοί όροι δόμησης 

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι.δόμησης 
που προβλέπονται από το Π.Δ. (ΦΕΚ 181 /Δ/3.5.1985) καθώς και το 
Π.Δ. (ΦΕΚ 133/Δ/14-23.2.87). 

Τα μεγέθη κατάτμησης καθορίζονται σε 1.000 ΤΜ εκτός από το δια¬ 
γραμμισμένο τμήμα όπου αυτό καθορίζεται σε 2.000 τ.μ. 

Οι ειδικές ρυθμίσεις για τη διάνοιξη δρόμων σημειώνονται στο υπό¬ 
μνημα της συνημμένης αεροφωτογραφίας. 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρ¬ 
τια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.1985 ημέρα Δημο¬ 
σίευσης του από 24.4.1985 Δ/τος. 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης 

Β1) διάταξη ορίων 

α) Ο μέγιστος ενιαίος επιτρεπόμενος οικοδομικός όγκος κτιρίου δεν 
δύναται να υπερβαίνει τα 800 μ 3 (υπέρ τη στάθμη του φυσικού εδάφους) 
έστω και αν το ενιαίο λειτουργικά κτίριο έχει όγκο μεγαλύτερο του πα¬ 
ραπάνω καθοριζόμενου. 

Εις περίπτωση κτιρίου με όγκο μεγαλύτερου των οκτακόσιων (800) 
μ 3 επιβάλλεται η υποδιαίρεση του όγκου τούτου. Οι τμηματικοί όγκοι 
του ενιαίου κτιρίου πρέπει να διαχωρίζονται είτε ως προς το ύψος (δια¬ 
φορά στάθμης) είτε ως προς τις κατόψεις (μετάθεση κατόψεων τουλάχι¬ 
στον κατά ένα και μισό μέτρο (1,50) κατά την μία ή άλλη κύρια διεύ¬ 
θυνση. 

β) Το μέγιστο συνεχές και ενιαίο τμήμα όψεως του κτιρίου δε δύναται 
να υπερβαίνει τα (12) μέτρα μήκους. Σε περίπτωση μεγαλύτερου μή¬ 
κους πρόσοψης, αυτή πρέπει να διαιρείται μορφολογικά σε περισσότερα 
τμήματα, έστω και αν αφορά ενιαίο λειτουργικά κτίριο. 

Β2) ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Τρόπος: Δώμα. 

Υλικό: Μπετόν ή παραδοσιακοί τρόποι (τράβες, πέτσωμα). 

Χρώμα: Λευκό. 

Το στηθαίο του δώματος πρέπει να διαμορφώνεται κατά τα παραδο¬ 
σιακά πρότυπα (σαμάρι), συμπαγές και πλάτους ο,40 έως 0,60 του μέ¬ 
τρου και ύψους 0,30 του μέτρου. 1 

Μπορεί να ξεπεράσει το παραπάνω ύψος για την οπτική κάλυψη 
ηλιακού συλλέκτη και τούτο μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. Σε καμμία 


περίπτωση δε θα ξεπερνά τα 0,70 του μέτρου. 

Β3) ΕΞΩΣΤΕΣ 

α) Επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών με μέγιστο πλάτος 
1,00 μ. 

Το μήκος των εξωστών ορίζεται σε 2,00 μ. μέγιστον. 

- Η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών εξωστών ορίζεται εις 
2,00 μέτρα. 

Αποκλείεται η κατασκευή εξωστών σε απόσταση μικρότερη του 1,00 
μέτρου από τις ακμές των όψεων του κτιρίου. 

- Η κατώτερη δε επιφάνεια οιουδήποτε δομικού στοιχείου του εξώ¬ 
στη πρέπει να βρίσκεται το λιγότερο 2,40 μ. από τη στάθμη του διαμορ¬ 
φωμένου εδάφους. 

- Αποκλείονται οι γωνιακοί ακάλυπτοι εξώστες. 

Β4) ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών κλιμάκων. Οι κλίμακες αυτές 
πρέπει να κατασκευάζονται υποχρεωτικά συμπαγείς και πρέπει να το¬ 
ποθετούνται παράλληλα (όχι κάθετοι" ή υπό γωνία) προς το σώμα του 
κτιρίου. 

Β5) ΣΤΗΘΑΙΑ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 

α) Τα στηθαία των κλιμάκων και βεραντών σε εσοχή κατασκευάζο¬ 
νται αποκλειστικά συμπαγή ή ξύλινα με κουπαστή και ορθοστάτες 
απλής ορθογωνικής διατομής. 

β) Τα στηθαία των ανοιχτών εξωστών κατασκευάζονται αποκλει¬ 
στικά από ξύλινα κιγκλιδώματα (τα μεταλλικά παραδοσιακά κιγκλιδώ¬ 
ματα επιτρέπονται εφ’ όσον συναντώνται στον οικισμό και μετά από 
έγκριση της ΕΠΑΕ). 

Β6) Ανοίγματα (εξωτερικά). 

- Το άθροισμα των επιφανειών των ανοιγμάτων πάσης φύσεως δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20%. 

- Τα ανοίγματα στις όψεις του κτιρίου οφείλουν να υπακούουν στην 
αναλογία ύψους προς πλάτος 1,5/1 ή 2/1 για τα παράθυρα και 2/1 
έως 2,5/1 για τις μονόφυλλους θύρες και 1,5/1 για τις δίφυλλους (Μέ¬ 
γιστο άνοιγμα 1,20). 

- Τα παραπάνω ποσοστά είναι ενδεικτικά και μετατρέπονται μετά 
από έγκριση της ΕΠΑΕ) όταν προτείνονται βιοκλιματικές λύσεις. 

- Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ανοιγμάτων κατά την οριζό¬ 
ντια έννοια ορίζεται σε 0,50 Μ. το ελάχιστο. 

Β7) ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ). 

- Υλικό: ξύλο. 

-Τύπος: Ταμπλαδωτά, καρφωτά (σανιδωτά) ή περσιδωτά (μετά 
από έγκριση της ΕΠΑΕ). 

- Χρώμα: μπλέ, καφεκόκκινο - γκρίζο - πράσινο. 

- Τα τζαμιλίκια των παραθύρων θα πρέπει να υποδιαιρούνται με 2 
τουλάχιστον καΐτια κατά την έννοια του ύψους. 

- Επιτρέπονται οι φεγγίτες. 

- Αποκλείονται τα συρόμενα εξωτερικά παραθυρόφυλλα. 

Β8) ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

Τύπος: Χαμηλός μανδρότοιχος μεγίστου ύψους 1,50 μ. Το ύψος 
αυτό θα μπορεί να φθάσει μέχρι τα 2,00 μ. εφ’ όσον το στοιχείο αυτό 
συναντάται στον οικισμό και μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. 

Υλικό: Λιθοδομή που μπορεί να μείνει ανεπίχριστη. Όταν χρησιμο¬ 
ποιείται άλλο δομικό υλικό θα πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος 0,50 μ. 
και να καλύπτεται με επίχρισμα. 

Χρώμα: Λευκό (υδρόχρωμα). 

Β9) ΓΕΝΙΚΑ 

α) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση λυομένων οικίσκων, τροχόσπιτων, 
«τροχοβίλλων». 

β) Επιτρέπεται η τοποθέτηση απλών εγχρώμων επιγραφών (κατα¬ 
στήματα, ξενοδοχεία, μέγιστου μήκους όχι μεγαλύτερου από το πλάτος 
του ανοίγματος που αντιστοιχεί και ύψους (0,70) μ. το μέγιστο. Ο φω¬ 
τισμός γίνεται με απλά διακριτικά φωτιστικά στοιχεία (5ΡΟΤ5). 

- Αποκλείονται οι φωτισμοί τύπου (ΝΕΟΝ». 

γ) Αποκλείεται η τοποθέτηση τεντών σε οιουσδήποτε χώρους πλην 
των ισογείων χώρων, κέντρων αναψυχής, εστιατορίων, και τούτο μετά 
από κρίση της ΕΠΑΕ (χρώμα - μορφή - υλικό). 

- Επιτρέπεται η κατασκευή οριζοντίων σκιαδίων από καλαμωτή ή 
λευκό καραβόπανο μόνο εντός των αυλών. 

δ) Αποκλείεται η τοποθέτηση λυομένων πρόχειρων κατασκευών επί 
κοινοχρήστων χώρων (λούνα παρκ, ... ) χωρίς την προηγούμενη 
έγκριση της ΕΠΑΕ. 

Β10 α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των 
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ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διά¬ 
γραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων σύμ¬ 
φωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 
24.4.85 Π. Δ/τος. 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφιστάμενων ή 
εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π. Δ/γμα της 24.4.85 


(ΦΕΚ 181Δ/3.5.85). 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που 
τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ερμούπολη, 14 Ιανουάριου 1988 
Ο Νομάρχης 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΤΛΟΣ 
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Αριθ. Τ.Π. οικ. 137 (5) 

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών: ΣΩ- 

ΤΗΡΕΣ, ΓΛΤΣΙΔΙΑ, ΚΑΜΠΟΣ, ΚΟΤΚΟΤΜΑΛΕΤΣ, ΚΑΚΑΠΕ- 

ΤΡΑ, Δήμου Πάρου, Νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων και κατηγορία αυ¬ 
τών. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ. <ΦΕΚ 181 Δ/3.5.1985) 
«περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών 
και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης» καθώς και το τροπο- 
ποιοιτικό αυτού Π.Δ. της 23.2.87 (ΦΕΚ 133/Δ'). 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχ/κών, στους οποίους 
ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοι¬ 
κτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιοριμό των ορίων των υπόψη οι¬ 
κισμών. 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συ¬ 
μπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδεί¬ 
ξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ. 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους 
της ΕΣΤΕ. 

5. Την αριθ. 54/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ του Νο¬ 
μού. 

6. Την αριθ. 22/1987 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου. 

7. Τις ενστάσεις των ενδιαφερομένων, αποφασίζουμε: 

1. Κατατάσσουμε τους οικισμούς στην κατηγορία: 

Διάσπαρτοι, ενδιαφέροντες, μικροί, στάσιμοι. 

2. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών: 

Α) ΣΩΤΗΡΕΣ, Β) ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, Γ) ΓΛΤΣΙΔΙΑ, Δ) ΚΑΜΠΟΣ, Ε) 
ΚΟΥΚΟΥΜΑΛΕΤΣ, όπως αυτά φαίνονται στη συνοδευτική αεροφωτο¬ 
γραφία της παρούσας απόφασης με κλίμ. 1:2.000 που αποτελεί αναπό¬ 
σπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων 
μελετών και επί τόπου ελέγχου. 

3. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και πε¬ 
ριορισμούς δόμησης. 

Α. Γενικοί όροι δόμησης 

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης 
που προβλέπονται από το Π.Δ. (ΦΕΚ 181 /Δ/3.5.1985) καθώς και το 
Π.Δ. (ΦΕΚ 133/Δ/14-23.2.87). 

Τα μεγέθη κατάτμησης καθορίζονται ως εξής: 

Α) ΣΩΤΗΡΕΣ: Μέγεθος κατάτμησης = 2.000 τ.μ. 

Β) ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ: Μέγεθος κατάτμησης = 2.000 τ.μ. 

Γ) ΓΛΥΣΙΔΙΑ: Μέγεθος κατάτμησης = 2.000 τ.μ. 

Δ) ΚΑΜΠΟΣ: Μέγεθος κατάτμησης = 2.000 τ.μ. 

Ε) ΚΟΥΚΟΥΜΑΛΕΤΣ: Μέγεθος κατάτμησης = 2.000 τ.μ. 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρ¬ 
τια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.1985 ημέρα Δημο¬ 
σίευσης του από 24.4.1985 Δ/τος. 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης 

Β1) διάταξη ορίων 

α) Ο μέγιστος ενιαίος επιτρεπόμενος οικοδομικός όγκος κτιρίου δεν 
δύναται να υπερβαίνει τα 800 μ 3 (υπέρ τη στάθμη του φυσικού εδάφους) 
έστω και αν το ενιαίο λειτουργικά κτίριο έχει όγκο μεγαλύτερο του πα¬ 
ραπάνω καθοριζόμενου. 

Εις περίπτωση κτιρίου με όγκο μεγαλύτερου των οκτακόσιων (800) 
μ 3 επιβάλλεται η υποδιαίρεση του όγκου τούτου, Οι τμηματικοί όγκοι 
του ενιαίου κτιρίου πρέπει να διαχωρίζονται είτε ως προς το ύψος (δια¬ 
φορά στάθμης) είτε ως προς τις κατόψεις (μετάθεση κατόψεων τουλάχι¬ 
στον κατά ένα και μισό μέτρο (1,50) κατά την μία ή άλλη κύρια διεύ¬ 
θυνση. 

β) Το μέγιστο συνεχές και ενιαίο τμήμα όψεως του κτιρίου δε δύναται 
να υπερβαίνει τα (12) μέτρα μήκους. Σε περίπτωση μεγαλύτερου μή¬ 
κους πρόσοψης, αυτή πρέπει να διαιρείται μορφολογικά σε περισσότερα 
τμήματα, έστω και αν αφορά ενιαίο λειτουργικά κτίριο. 

Β2) ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Τρόπος: Δώμα. 

Υλικό: Μπετόν ή παραδοσιακοί τρόποι (τράβες, πέτσωμα). 

Χρώμα: Λευκό. 

Το στηθαίο του δώματος πρέπει να διαμορφώνεται κατά τα παραδο¬ 
σιακά πρότυπα (σαμάρι), συμπαγές και πλάτους ο,40 έως 0,60 του μέ¬ 
τρου και ύψους 0,30 του μέτρου. 


Μπορεί να ξεπεράσει το παραπάνω ύψος για την οπτική κάλυψη 
ηλιακού συλλέκτη και τούτο μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. Σε καμμία 
περίπτωση δε θα ξεπερνά τα 0,70 του μέτρου. 

Β3) ΕΞΩΣΤΕΣ 

α) Επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών με μέγιστο πλάτος 
1,00 μ. 

Το μήκος των εξωστών ορίζεται σε 2,00 μ. μέγιστον. 

- Η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών εξωστών ορίζεται εις 
2,00 μέτρα. 

Αποκλείεται η κατασκευή εξωστών σε απόσταση μικρότερη του 1,00 
μέτρου από τις ακμές των όψεων του κτιρίου. 

- Η κατώτερη δε επιφάνεια οιουδήποτε δομικού στοιχείου του εξώ¬ 
στη πρέπει να βρίσκεται το λιγότερο 2,40 μ. από τη στάθμη του διαμορ¬ 
φωμένου εδάφους. 

- Αποκλείονται οι γωνιακοί ακάλυπτοι εξώστες. 

Β4) ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών κλιμάκων. Οι κλίμακες αυτές 
πρέπει να κατασκευάζονται υποχρεωτικά συμπαγείς και πρέπει να το¬ 
ποθετούνται παράλληλα (όχι κάθετοι ή υπό γωνία) προς το σώμα του 
κτιρίου. 

Β5) ΣΤΗΘΑΙΑ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 

α) Τα στηθαία των κλιμάκων και βεραντών σε εσοχή κατασκευάζο¬ 
νται αποκλειστικά συμπαγή ή ξύλινα με κουπαστή και ορθοστάτες 
απλής ορθογωνικής διατομής. 

β) Τα στηθαία των ανοιχτών εξωστών κατασκευάζονται αποκλει¬ 
στικά από ξύλινα κιγκλιδώματα (τα μεταλλικά παραδοσιακά κιγκλιδώ¬ 
ματα επιτρέπονται εφ’ όσον συναντώνται στον οικισμό και μετά από 
έγκριση της ΕΠΑΕ). 

Β6) Ανοίγματα (εξωτερικά). 

- Το άθροισμα των επιφανειών των ανοιγμάτων πάσης φύσεως δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20%. 

- Τα ανοίγματα στις όψεις του κτιρίου οφείλουν να υπακούουν στην 
αναλογία ύψους προς πλάτος 1,5/1 ή 2/1 για τα παράθυρα και 2/1 
έως 2,5/1 για τις μονόφυλλους θύρες και 1,5/1 για τις δίφυλλους (Μέ¬ 
γιστο άνοιγμα 1,20). 

- Τα παραπάνω ποσοστά είναι ενδεικτικά και μετατρέπονται μετά 
από έγκριση της ΕΠΑΕ) όταν προτείνονται βιοκλιματικές λύσεις. 

- Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ανοιγμάτων κατά την οριζό¬ 
ντια έννοια ορίζεται σε 0,50 Μ. το ελάχιστο. 

Β7) ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ). 

- Υλικό: ξύλο. 

- Τύπος: Ταμπλαδωτά, καρφωτά (σανιδωτά) ή περσιδωτά (μετά 
από έγκριση της ΕΠΑΕ). 

- Χρώμα: μπλέ, καφεκόκκινο - γκρίζο - πράσινο. 

- Τα τζαμιλίκια των παραθύρων θα πρέπει να υποδιαιρούνται με 2 
τουλάχιστον καΐτια κατά την έννοια του ύψους. 

- Επιτρέπονται οι φεγγίτες. 

- Αποκλείονται τα συρόμενα εξωτερικά παραθυρόφυλλα. 

Β8) ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

Τύπος: Χαμηλός μανδρότοιχος μεγίστου ύψους 1,50 μ. Το ύψος 
αυτό θα μπορεί να φθάσει μέχρι τα 2,00 μ. εφ’ όσον το στοιχείο αυτό 
συναντάται στον οικισμό και μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. 

Υλικό: Λιθοδομή που μπορεί να μείνει ανεπίχριστη. Όταν χρησιμο¬ 
ποιείται άλλο δομικό υλικό θα πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος 0,50 μ. 
και να καλύπτεται με επίχρισμα. 

Χρώμα: Λευκό (υδρόχρωμα). 

Β9) ΓΕΝΙΚΑ 

α) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση λυομένων οικιακών, τροχόσπιτων, 
«τροχοβίλλων». 

β) Επιτρέπεται η τοποθέτηση απλών εγχρώμων επιγραφών (κατα¬ 
στήματα, ξενοδοχεία, μέγιστου μήκους όχι μεγαλύτερου από το πλάτος 
του ανοίγματος που αντιστοιχεί και ύψους (0,70) μ. το μέγιστο. Ο φω¬ 
τισμός γίνεται με απλά διακριτικά φωτιστικά στοιχεία (5ΡΟΤ5). 

- Αποκλείονται οι φωτισμοί τύπου (ΝΕΟΝ». 

γ) Αποκλείεται η τοποθέτηση τεντών σε οιουσδήποτε χώρους πλην 
των ισογείων χώρων, κέντρων αναψυχής, εστιατορίων, και τούτο μετά 
από κρίση της ΕΠΑΕ (χρώμα - μορφή - υλικό). 

- Επιτρέπεται η κατασκευή οριζοντίων σκιαδίων από καλαμωτή ή 
λευκό καραβόπανο μόνο εντός των αυλών. 

δ) Αποκλείεται η τοποθέτηση λυομένων πρόχειρων κατασκευών επί 
κοινοχρήστων χώρων (λούνα παρκ, ... ) χωρίς την προηγούμενη 
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έγκριση της ΕΠΑΕ. 

ΒΙΟ α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός τών 
ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διά¬ 
γραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων σύμ¬ 
φωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 
24.4.85 Π. Δ/τος. 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφιστάμενων ή 


εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π. Δ/γμα της 24.4.85 
(ΦΕΚ 181Δ/3.5.85). 

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που 
τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ερμούπολη,^14 Ιανουάριου 1988 
Ο Νομάρχης 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


Αριθ. Τ.Π. <κχ, 135 (6) 

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών: 

ΚΑΛΛΟΝΗ, ΑΕΤΟΦΩΛΙΑ, Κ. ΚΛΕΙΣΜΑ, Κοινότητας ΚΑΛΛΟ¬ 
ΝΗΣ, Νήσου Τήνου και κατηγορία αυτών. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.1985) 
«περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών 
και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης» καθώς και το τροπο- 
ποιοιτικό αυτού Π.Δ. της 23.2.87 (ΦΕΚ 133/Δ'). 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχ/κών, στους οποίους 
ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοι¬ 
κτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιοριμό των ορίων των υπόψη οι¬ 
κισμών. 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συ¬ 
μπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδεί¬ 
ξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΤΧΟΠ. 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους 
της ΕΣΥΕ. 

5. Την αριθ. 89/17.9.1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ 
του Νομού. 

6. Την αριθ. 7η/1987 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου. 

7. Τις ενστάσεις των ενδιαφερομένων, αποφασίζουμε: 

1. Κατατάσσουμε τους οικισμούς στην κατηγορία: 

Λ) ΚΑΛΛΟΝΗ: αξιόλογος,· στάσιμος, μεσαίος, συνεκτικός. 

Β) Κ. ΚΛΕΙΣΜΑ: αξιόλογος, φθίνων, μικρός, συνεκτικός. 

Γ) ΑΕΤΟΦΩΛΙΑ: αξιόλογος, φθίνων, μικρός, συνεκτικός. 

2. Καθορίζουμε τα άρια των οικισμών: 

Λ) ΚΑΛΛΟΝΗΣ, Β) ΑΕΤΟΦΩΛΙΑ, Γ) ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΣΜΑ, όπως αυτά 
φαίνονται στη συνοδευτική αεροφωτογραφία της παρούσας απόφασης 
με κλίμ. 1:2.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυ¬ 
τής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων μελετών και επί τόπου ελέγχου. 

3. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και πε¬ 
ριορισμούς δόμησης. 

Α. Γενικοί όροι δόμησης 

1. Εντός των,ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης 
που προβλέποντάι από το Π.Δ. (ΦΕΚ 181/Δ/3.5.1985) καθώς και το 
Π.Δ. (ΦΕΚ 133/Δ/14-23.2.87) τα μεγέθη κατάτμησης καθορίζονται 
σε: 

Α) ΚΑΛΛΟΝΗ, Β) ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΣΜΑ: Το μεγέθος κατάτμησης κα¬ 
θορίζεται σε 600 ΤΜ εκτός από τό διαγραμμισμένο τμήμα όπου το όριο 
κατάτμησης καθορίζεται σε 2.000ΤΜ. 

Γ) ΑΕΤΟΦΩΛΙΑ: Το μέγεθος κατάτμησης καθορίζεται σε 1.000 
Τ.Μ. 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρ¬ 
τια τα οικόπεδα μέ όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.1985 ημέρα Δημο¬ 
σίευσης του από 24.4.1985 Δ/τος. 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης 

Β1) διάταξη ορίων 

α) Ο μέγιστος ενιαίος επιτρεπόμενος οικοδομικός όγκος κτιρίου δεν 
δύναται να υπερβαίνει τα 800 μ 3 (υπέρ τη στάθμη του φυσικού εδάφους) 
έστω και αν το ενιαίο λειτουργικά κτίριο έχει όγκο μεγαλύτερο του πα¬ 
ραπάνω καθοριζόμενου. 

Εις περίπτωση κτιρίου με όγκο μεγαλύτερου των οκτακόσιων (800) 
μ 3 επιβάλλεται η υποδιαίρεση του όγκου τούτου. Οι τμηματικοί όγκοι 
του ενιαίου κτιρίου πρέπει να διαχωρίζονται είτε ως προς το ύψος (δια¬ 
φορά στάθμης) είτε ως προς τις κατόψεις (μετάθεση κατόψεων τουλάχι¬ 
στον κατά ένα και μισό μέτρο (1,50) κατά την μία ή άλλη κύρια διεύ¬ 
θυνση. 

β) Το μέγιστο συνεχές και ενιαίο τμήμα όψεως του κτιρίου δε δύναται 
να υπερβαίνει τα (12) μέτρα μήκους. Σε περίπτωση μεγαλύτερου μή¬ 
κους πρόσοψης, αυτή πρέπει να διαιρείται μορφολογικά σε περισσότερα 
τμήματα, έστω και αν αφορά ενιαίο λειτουργικά κτίριο. 

Β2) ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Τρόπος: Δώμα. 

Υλικό: Μπετόν ή παραδοσιακοί τρόποι (τράβες, πέτσωμα). 

Χρώμα: Λευκό. 

Το στηθαίο του δώματος πρέπει να διαμορφώνεται κατά τα παραδο¬ 
σιακά πρότυπα (σαμάρι), συμπαγές και πλάτους ο,40 έως 0,60 του μέ¬ 
τρου και ύψους 0,30 του μέτρου. 


Μπορεί να ξεπεράσει το παραπάνω ύψος για την οπτική κάλυψη 
ηλιακού συλλέκτη και τούτο μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. Σε καμία πε¬ 
ρίπτωση δε θα ξεπερνά τα 0,70 του μέτρου. 

Β3) ΕΞΩΣΤΕΣ 

α) Επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών με μέγιστο πλάτος 
1,00 μ. 

Το μήκος των εξωστών ορίζεται σε 2,00 μ. μέγιστον. 

- Η μεγίστη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών εξωστών ορίζεται εις 
2,00 μέτρα. 

Αποκλείεται η κατασκευή εξωστών σε απόσταση μικρότερη του 1,00 
μέτρου από τις ακμές των όψεων του κτιρίου. 

- Η κατώτερη δε επιφάνεια οιουδήποτε δομικού στοιχείου του εξώ¬ 
στη πρέπει να βρίσκεται το λιγότερο 2,40 μ. από τη στάθμη του διαμορ¬ 
φωμένου εδάφους. 

- Αποκλείονται οι γωνιακοί ακάλυπτοι εξώστες. 

Β4) ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών κλιμάκων. Οι κλίμακες αυτές 
πρέπει να κατασκευάζονται υποχρεωτικά συμπαγείς και πρέπει να το¬ 
ποθετούνται παράλληλα (όχι κάθετοι ή υπό γωνία) προς το σώμα νο» 
κτιρίου. 

Β5) ΣΤΗΘΑΙΑ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 

α) Τα στηθαία των κλιμάκων και βεραντών σε εσοχή κατασκευάζο¬ 
νται αποκλειστικά συμπαγή ή ξύλινα με κουπαστή και ορθοστάτες 
απλής ορθογωνικής διατομής. 

β) Τα στηθαία των ανοιχτών εξωστών κατασκευάζονται αποκλει¬ 
στικά από ξύλινα κιγκλιδώματα (τα μεταλλικά παραδοσιακά κιγκλιδώ¬ 
ματα επιτρέπονται εφ’ όσον συναντώνται στον οικισμό και μετά από 
έγκριση της ΕΠΑΕ). ' ^ - 

Β6) Ανοίγματα (εξώτερικά). 

- Το άθροισμα των επιφανειών των ανοιγμάτων πάσης φύσεως δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20%. 

- Τα ανοίγματα στις όψεις του κτιρίου οφείλουν να υπακούουν στην 
αναλογία ύψους προς πλάτος 1,5/1 ή 2/1 για τα παράθυρα και 2/1 
έως 2,5/1 για τις μονόφυλλους θύρες και 1,5/1 για τις δίφυλλους (Μέ¬ 
γιστο άνοιγμα 1,20). 

- Τα παραπάνω ποσοστά είναι ενδεικτικά και μετατρέπονται μετά 
από έγκριση της ΕΠΑΕ) όταν προτείνονται βιοκλιματικές λύσεις. 

- Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ανοιγμάτων κατά την οριζό¬ 
ντια έννοια ορίζεται σε 0,50 Μ. το ελάχιστο. 

Β7) ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ). 

- Υλικό: ξύλο. 

- Τύπος: Ταμπλαδωτά, καρφωτά (σανιδωτά) ή περσιδωτά (μετά 
από έγκριση της ΕΠΑΕ). 

- Χρώμα: μπλέ, καφεκόκκινο - γκρίζο - πράσινο. 

- Τα τζαμιλίκια των παραθύρων θα πρέπει να υποδιαιρούνται με 2 
τουλάχιστον καΐτια κατά την έννοια του ύψους. 

- Επιτρέπονται οι .φεγγίτες. 

- Αποκλείονται τα συρόμενα εξωτερικά παραθυρόφυλλα. 

Β8) ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

Τύπος: Χαμηλός μανδρότοιχος μεγίστου ύψους 1,50 μ. Το ύψος 
αυτό θα μπορεί να φθάσει μέχρι τα 2,00 μ. εφ’ όσον το στοιχείο αυτό 
αυναντάται στον οικισμό και μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. 

Υλικό: Λιθοδομή που μπορεί να μείνει ανεπίχριστη. Όταν χρησιμο¬ 
ποιείται άλλο δομικό υλικό θα πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος 0,50 μ. 
και να καλύπτεται με επίχρισμα. 

Χρώμα: Λευκό (υδρόχρωμα). 

Β9) ΓΕΝΙΚΑ 

α) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση λυομένων οικιακών, τροχόσπιτων, 
«τροχοβίλλων». 

β) Επιτρέπεται η τοποθέτηση απλών εγχρώμων επιγραφών (κατα¬ 
στήματα, ξενοδοχεία, μέγιστου μήκους όχι μεγαλύτερου από το πλάτος 
του ανοίγματος που (αντιστοιχεί και ύψους (0,70) μ. το μέγιστο. Ο φω¬ 
τισμός γίνεται με απλά διακριτικά φωτιστικά στοιχεία (5ΡΟΤ5). 

- Αποκλείονται οι φωτισμοί τύπου (ΝΕΟΝ». 

γ) Αποκλείεται η τοποθέτηση τεντών σε οιουσδήποτε χώρους πλην 
των ισογείων χώρων, κέντρων αναψυχής, εστιατορίων, και τούτο μετά 
από κρίση της ΕΠΑΕ (χρώμα - μορφή - υλικό). 

- Επιτρέπεται η κατασκευή οριζοντίων σκιαδίων από καλαμωτή ή 
λευκό καραβόπανο μόνο εντός των αυλών. 

δ) Αποκλείεται η τοποθέτηση λυομένων πρόχειρων κατασκευών επί 
κοινοχρήστων χώρων (λούνα παρκ, ... ) χωρίς την προηγούμενη 
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έγκριση της ΕΙΊΑΕ. εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. 

ΒΙΟ α) Πριν από οποιαδήποτε- κατάτμηση οικοπέδων εντός των Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π. Δ/γμα της 24.4.85 
ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διά- (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85). 


γραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων σύμ¬ 
φωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου <> του από 
24.4.85 Π. Δ/τος. 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφιστάμενων ή 


Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που 

τη συνοδεύει να Οημοσιευθεί στην Εφημερίδα τη; Κυβερνήσεο,;. 
Ερμούπολη. 14 Ιανουάριου Ι'<88 
Ο Νομάρχης 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΚΟΓΙΟΤΛΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


Αριθ. Τ.Π. οιχ. 131 (7) 

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών: ΕΠΙ¬ 
ΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ Κοινότητας ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ Ν. ΘΗ¬ 
ΡΑΣ, ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ Κοινότητας ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ Ν. ΘΗΡΑΣ Ν. Κυ¬ 
κλάδων και κατηγορία αυτών. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.1985) 
«περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών 
και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης» καθώς και το τροπο- 
ποιοιτικό αυτού Π.Δ. της 23.2.87 (ΦΕΚ 133/Δ'). 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχ/κών, στους οποίους 
ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοι¬ 
κτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιοριμό των ορίων των υπόψη οι¬ 
κισμών. 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συ¬ 
μπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδεί¬ 
ξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ. 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους 
της ΕΣΥΕ. 

5. Την αριθ. 6η/1987 και 6Δ/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
ΧΟΠ του Νομού. 

6. Την αριθ. 35η/1987 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου ΕΠΙ¬ 
ΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ και την αριθ. 23 /1986 απόφαση του Κοινοτικού 
Συμβουλίυ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ Ν. ΘΗΡΑΣ 

7. Τις ενστάσεις των ενδιαφερομένων, αποφασίζουμε: 

1. Κατατάσσουμε τους οικισμούς στην κατηγορία: 

ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ, ΦΘΙΝΟΝΤΕΣ, ΜΙΚΡΟΙ, ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΙ 

2. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών: 

Α) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ, Β) ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ Ν. ΘΗΡΑΣ, όπως αυτά 
φαίνονται στη συνοδευτική αεροφωτογραφία της παρούσας απόφασης 
με κλίμ. 1:2.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυ¬ 
τής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων μελετών και επί τόπου ελέγχου. 

3. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και πε¬ 
ριορισμούς δόμησης. 

Α. Γενικοί όροι δόμησης 

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης 
που προβλέπονται από το Π.Δ. (ΦΕΚ 181/Δ/3.5.1985) καθώς και το 
Π.Δ. (ΦΕΚ 133/Δ/14-23.2.87) τα μεγέθη κατάτμησης καθορίζο¬ 
νται: 

Α) ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑ, Β) ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ: σε 1.000 ΤΜ. και για το 
διαγραμμισμένο τμήμα σε 2.000 ΤΜ. 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρ¬ 
τια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.1985 ημέρα Δημο¬ 
σίευσης του από 24.4.1985 Δ/τος. 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης 

Β1) διάταξη ορίων 

α) Ο μέγιστος ενιαίος επιτρεπόμενος οικοδομικός όγκος κτιρίου δεν 
δύναται να υπερβαίνει τα 800 μ 3 (υπέρ τη στάθμη του φυσικού εδάφους) 
έστω και αν το ενιαίο λειτουργικά κτίριο έχει όγκο μεγαλύτερο του πα¬ 
ραπάνω καθοριζόμενου. 

Εις περίπτωση κτιρίου με όγκο μεγαλύτερου των οκτακόσιων (800) 
μ 3 επιβάλλεται η υποδιαίρεση του όγκου τούτου. Οι τμηματικοί όγκοι 
του ενιαίου κτιρίου πρέπει να διαχωρίζονται είτε ως προς το ύψος (δια¬ 
φορά στάθμης) είτε ως προς τις κατόψεις (μετάθεση κατόψεων τουλάχι¬ 
στον κατά ένα και μισό μέτρο (1,50) κατά την μία ή άλλη κύρια διεύ¬ 
θυνση. . 

β) Το μέγιστο συνεχές και ενιαίο τμήμα όψεως του κτιρίου δε δύναται 
να υπερβαίνει τα (12) μέτρα μήκους. Σε περίπτωση μεγαλύτερου μή¬ 
κους πρόσοψης, αυτή πρέπει να διαιρείται μορφολογικά σε περισσότερα 
τμήματα, έστω και αν αφορά ενιαίο λειτουργικά χτίριο. 

Β2) ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Τρόπος: Δώμα. 

Υλικό: Μπετόν ή παραδοσιακοί τρόποι (τράβες, πέτσωμα). 

Χρώμα: Λευκό. 

Το στηθαίο του δώματος πρέπει να διαμορφώνεται κατά τα παραδο¬ 
σιακά πρότυπα (σαμάρι), συμπαγές και πλάτους ο,40 έως 0,60 του μέ¬ 
τρου και ύψους 0,30 του μέτρου. 

Μπορεί να ξεπεράσει το παραπάνω ύψος για την οπτική κάλυψη 
ηλιακού συλλέκτη και τούτο μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. Σε καμμία 


περίπτωση δε θα ξεπερνά τα 0,70 του μέτρου. 

Β3) ΕΞΩΣΤΕΣ 

α) Επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών με μέγιστο πλάτος 
1,00 μ. 

Το μήκος των εξωστών ορίζεται σε 2,00 μ. μέγιστον. 

- Η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών εξωστών ορίζεται εις 
2,00 μέτρα. 

Αποκλείεται η κατασκευή εξωστών σε απόσταση μικρότερη του 1,00 
μέτρου από τις ακμές των όψεων του κτιρίου. 

- Η κατώτερη δε επιφάνεια οιουδήποτε δομικού στοιχείου του εξώ¬ 
στη πρέπει να βρίσκεται το λιγότερο 2,40 μ. από τη στάθμη του διαμορ¬ 
φωμένου εδάφους. 

- Αποκλείονται οι γωνιακοί ακάλυπτοι εξώστες. 

Β4) ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών κλιμάκων. Οι κλίμακες αυτές 
πρέπει να κατασκευάζονται υποχρεωτικά συμπαγείς και πρέπει να το¬ 
ποθετούνται παράλληλα (όχι κάθετοι ή υπό γωνία) προς το σώμα του 
κτιρίου. 

Β5) ΣΤΗΘΑΙΑ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 

α) Τα στηθαία των κλιμάκων και βεραντών σε εσοχή κατασκευάζο¬ 
νται αποκλειστικά συμπαγή ή ξύλινα με κουπαστή και ορθοστάτες 
απλής ορθογωνικής διατομής. 

β) Τα στηθαία των ανοιχτών εξωστών κατασκευάζονται αποκλει¬ 
στικά από ξύλινα κιγκλιδώματα (τα μεταλλικά παραδοσιακά κιγκλιδώ¬ 
ματα επιτρέπονται εφ’ όσον συναντιόνται στον οικισμό και μετά από 
έγκριση της ΕΠΑΕ). 

Β6) Ανοίγματα (εξωτερικά). 

- Το άθροισμα των επιφανειών των ανοιγμάτων πάσης φύσεως δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20%. 

- Τα ανοίγματα στις όψεις του κτιρίου οφείλουν να υπακούουν στην 
αναλογία ύψους προς πλάτος 1,5/1 ή 2/1 για τα παράθυρα και 2/1 
έως 2,5/1 για τις μονόφυλλους θύρες και 1,5/1 για τις δίφυλλους (Μέ¬ 
γιστο άνοιγμα 1,20). 

- Τα παραπάνω ποσοστά είναι ενδεικτικά και μετατρέπονται μετά 
από έγκριση της ΕΠΑΕ) όταν προτείνονται βιοκλιματικές λύσεις. 

- Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ανοιγμάτων κατά την οριζό¬ 
ντια έννοια ορίζεται σε 0,50 Μ. το ελάχιστο. 

Β7) ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ). 

- Υλικό: ξύλο. 

- Τύπος: Ταμπλαδωτά, καρφωτά (σανιδωτά) ή περσιδωτά (μετά 
από έγκριση της ΕΠΑΕ). 

- Χρώμα: μπλέ, καφεκόκκινο — γκρίζο - πράσινο. 

- Τα τζαμιλίκια των παραθύρων θα πρέπει να υποδιαιρούνται με 2 
τουλάχιστον καΤτια κατά την έννοια του ύψους. 

- Επιτρέπονται οι φεγγίτες. 

- Αποκλείονται τα συρόμενα εξωτερικά παραθυρόφυλλα. 

Β8) ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

Τύπος: Χαμηλός μανδρότοιχος μεγίστου ύψους 1,50 μ. Το ύψος 
αυτό θα μπορεί να φθάσει μέχρι τα 2,00 μ. εφ’ όσον το στοιχείο αυτό 
συναντάται στον οικισμό και μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. 

Υλικό: Λιθοδομή που μπορεί να μείνει ανεπίχριστη. Όταν χρησιμο¬ 
ποιείται άλλο δομικό υλικό θα πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος 0,50 μ. 
και να καλύπτεται με επίχρισμα. 

Χρώμα: Λευκό (υδρόχρωμα). 

Β9) ΓΕΝΙΚΑ 

α) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση λυομένων οικιακών, τροχόσπιτων, 
«τροχοβίλλων». 

β) Επιτρέπεται η τοποθέτηση απλών εγχρώμων επιγραφών (κατα¬ 
στήματα, ξενοδοχεία, μέγιστου μήκους όχι μεγαλύτερου από το πλάτος 
του ανοίγματος που αντιστοιχεί και ύψους (0,70) μ. το μέγιστο. Ο φω¬ 
τισμός γίνεται με απλά διακριτικά φωτιστικά στοιχεία (3ΡΟΤ3). 

- Αποκλείονται οι φωτισμοί τύπου (ΝΕΟΝ». 

γ) Αποκλείεται η τοποθέτηση τεντών σε οιουσδήποτε χώρους πλην 
των ισογείων χώρων, κέντρων αναψυχής, εστιατορίων, και τούτο μετά 
από κρίση της ΕΠΑΕ (χρώμα - μορφή - υλικό). 

- Επιτρέπεται η κατασκευή οριζοντίων σκιαδίων από καλαμωτή ή 
λευκό καραβόπανο μόνο εντός των αυλών. 

δ) Αποκλείεται η τοποθέτηση λυομένων πρόχειρων κατασκευών επί 
κοινοχρήστων χώρων (λούνα παρκ, ... ) χωρίς την προηγούμενη 
έγκριση της ΕΠΑΕ. 

Β10 α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των 
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ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διά- (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85). 
γραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Π.Ε. της Νομαρχίας ώστε να 

εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων σύμ- Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που 
φωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
24.4.85 Π. Δ/τος. 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφιστάμενων ή Ερμούπολη, 14 Ιανουάριου 1988 

εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού. Ο Νομάρχης 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π. Δ/γμα της 24.4.85 ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 


Ερμούπολη, 14 Ιανουάριου 1988 
Ο Νομάρχης 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ορίων της έκτασης ως εξής: 

(8) Ανατολικά: Με δημόσια δασική έκταση και γεωργικές εκτάσεις. 
Στο ΦΕΚ 25/Δ'/27.1.1987 στο οποίο δημοσιεύθηκε η 4018ΓΙΕ/ Δυτικά: Με δημόσια δασική έκταση και ιδιωτική δασική έκταση. 

12.1.1987 απόφαση Δ/νσεως Δασών Ν. Εύβοιας, με την οποία κηρό- Βόρεια: Με επαρχιακό δρόμο Καρύστου Χαλκίδας, 

χθηκε ως αναδασωτέα έκταση 1.101 στρεμμάτων στη θέση «Πόρτο Νότια: Με ιδιωτική δασική έκταση. 

Λάφια» Κοινότητας Στϋρων Ν. Εύβοιας, επιφέρεται διόρθωση των (Από τη Δ/νση Δασών Ν. Εύβοιας) 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



